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Description: Mounting Bracket Part Number: D4082-1 
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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Method of 
EI 


Inspection Dwg: D4082 Rev: A 


*/[-0.010 
*/-0.010 
*/[-0.010 


1.000 */-0.010 
3.290 */-0.010 


3.11 */-0.030 
0.250 */-0.010 
4.720 */-0.010 
*/-0.030 
*/-0.030 
*/-0.030 
*/-0.030 
0.13 x 45° */-0.030 x */-0.5* 
0.06 x 45° */[-0.030 x */-0.5* 

0.125 */-0.010 
R0.250 */-0.010 
R0.125 

0.875 

0.750 
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Measured by: 
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